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Inspection Dwg: RBEA62309 


Sg Tolerance ACINA Method of | comments 
Dimension Dimension Inspection 
RO.68_ | +0010 | | | —poo- 
92.0" A AAA A 
1.63 E AO AE 
13.58 E AO a 
50.58 | +0010 | | | [| | 
= Ro6e8 | +0010 | | | | | 
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